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Dans une lunette astronomique, la distance focale tin l'objectif est 1 ni, 
celle «In l'ni'iiluiru eut 2 cm et la distance des deux huit il les est 101,8 cm. 
À 500 m du l'objoctif se trouve un objet, normal n Taxe optique du 
système, haut do 6 m. www.ecoles-rdc.net 


Trouver In position et la grandeur de l'image île eet objet, dans la lu¬ 
nette. 
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